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População brasileira chega a 213,3 


milhões de habitantes, estima IBGE 


A população brasileira chegou a 213,3 
milhões de habitantes. A estimativa é do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatist- 
ca (IBGE), divulgada nesta sexta-feira (27) 
e tem como data de referência, o dia 1º de 


julho de 2021.A estimativa é um dos pará- 
metros utilizados pelo Tribunal de Contas 
da União (TCU) para o cálculo do Fundo 
de Participação de Estados e Municípios, 
além de referência para indicadores so- 





ciais, econômicos e demográficos. "As pro- 
jeções de população do Brasil e dos esta- 
dos não somente subsidiam as estimativas 
municipais, mas também ajudam a pensar 
no futuro da população (página 7) 





Etec de Itapetininga doa alimentos 
de horta solidária a hospital 


As teteições do Hos. 
pal Dr, Léo Orsi Bar 
Tardes (HLOB) de lia 
pelininga. estão . mais 
Coloridas e variadas. O 
reforço nutricional é re 
sulado da colaboração 
voluntária da Escola 
Técnica Estadual (Elec) 
Prof. Edson . Galvão 
que está doando cestas. quiidos nas aulas O dem sobre as formas 
dom hortaliças frescas. drelor da escola, Re. de culo. orgânico e 
produzidas “na escola. nato Walter, ressália o convenconar.. explica 
O cultvo é desenvolv-. engajamento dos alu- Outras habilidades pro 
do pelos estudantes do nos heste projeto peda- porcionadas por essa 
Ensino Técnico Integra- . gógico que proporeona 
aprendizado técnico e 
- de cidadania. “O plan. 
to é feto na disciina 









prática são os cuidados 
com o solo, como ara 
gem, adubação, seme. 
adura, irrigação, contro- 





a 
para colocar em prática 
os conhecimentos ad. 


de nutrição vegetal, na 
qual os alunos apren- 


Leilões de milho para abastecer 
pequenos criadores devem iniciar 
em setembro 


Os leilões públicos de - mento, Tereza Cristina já 
compra ou de remação de. encaminhou para o Me 
estoque de miho realza-  nistário da Economia a 
dos pela Companhia Na- proposta de aquisição de 
cional de Abastecimento até 110 mi toneladas, su- 
(Conab) “deverão. iniciar 

em setembro, de maneira 
parcelada e em diversas 
regiões mais. próximas 
dos polos de entrega de. 
finidos pela Companhia 
A minisira da Agriculu- 
ra, Pecuária é Abasteci. 


le de pragas e colheita 
(pág 10) 





cientes para atender a 
demanda do Programa de 
Venda em Balcão (Prov) 
até o ral do ano. O pro. 
grama beneficia peque- 
os criadores de armas 
inclusive, 05. aqueultores 
(página 14) 


Envie sua noticia de onde estiver 


pelo nosso WhatsApp (15) 99711-0205 


Simone Marquetto conquista R$ 
2 milhões para reconstrução da 
ponte da Vila Sotemo 


vinham solicitando ver 
bas para construção de 
uma nova ponte, até 
conseguir agora (pági- 
nat) 


Desde o início da ges- 
tão, a prefeita Simone 





Itapetininga lidera ranking da aplicação 


das doses distribuídas da vacina contra 
a Covid nas cidades da RMS com mais 
de 100 mil habitantes 


Dados da plataforma 
vacivida, “do Govemo 
do Estado de São Pau. 
fo desta sesta fra (31) 
Itapetininga 
idade oh 


tropolitanade Sorocaba 
RMS que mais vacina 
Contra d Covid-18 cs 

às doses dis- 


o quando con- 
Sserados STA mun 
RMStpdg jm 
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MENTA ER IN INICIA 





AO SE VACINAR, COLABORE COM O 
DRIVE SOLIDÁRIO, DOANDO 1KG DE ALIMENTO 
NÃO PERECÍVEL PARA QUEM MAIS PRECISA! 


PREFEITURA DE bd 
ITAPETININGA SOLIDARIEDADE 


Eletrobras vai distribuir R$ 9 milhões 
para projetos culturais no pais 





Concurso de 
Bolsas 2022 DO TRoRE Eras Fi sed o? 


À ds a aaa colegiocei.com.br 
Do 6º ano do fundamental pres 15 3272 9115 
à 3º série do ensino Médio Mi de setembro 15 99735 1763 
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153275-7446 
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Itapetininga lidera ranking da aplicação das doses 
distribuídas da vacina contra a Covid nas cidades 











52] 

Dados da platafor- ses distribuídas pelo 165.736 doses do 644 municípios do Secretaria Municipal mo aproveitamento 
ma Vacivida, do Go- Governo Estadual. imunizante e apli- Estado. de Saúde, os nú- dos frascos e pre- 
verno do Estado de Itapetininga aparece cou 171.464 doses, — Ainda, de acordo meros positivos em venção de eventu- 
São Paulo desta sex- ainda na 2º coloca- totalizando 103,46% com a plataforma, Itapetininga estão ais perdas 
ta-feira (27) apontam ção quando conside- de aplicação em re- as vacinas contra a diretamente ligados — Dando sequência 
Itapetininga como a rados os 27 munici- lação às doses en- Covid-19 são dispo- ao cuidado rigo- ao calendário de 
cidade com mais de pios que compõem a viadas. A estatística nibilizadas em fras- roso das equipes imunização, a ci- 
100 mil habitantes RMS. do Governo Estadu- cos multidoses e o de satide em pro- dade vacina nesta 
da Região Metropo- — Segundo os nú- al coloca Itapetinin- percentual calculado cedimentos como sexta-feira jovens 
litana de Sorocaba — meros da Secretaria ga na 85º posição pode variar confor- transporte, armaze- de 16 anos, sem 
RMS que mais vaci- de Estado da Saúde, no ranking geral da me o aproveitamen- namento, manuseio comorbidades, nos 
na contra a Covid-19 Itapetininga — rece- aplicação das doses to dos frascos. e aspiração das do- dois pontos de va- 
com relação às do- beu, até o momento, distribuidas entre Na avaliação da ses, com o máxi- cinação. 



























Fundador e Presidente do Conselho de Administração do Grupo Ser 
Educacional - Presidente do Instituto Exito de Empreendedorismo 


Nos últimos anos, forte chegou a 7.2 de “não estamos agindo da rigorosa das sanções 
temos. acompanhado, magnitude — que dei-. maneira coreta à quem os descumprir. 
mulas vezes com es- xaram mais de 2 ml No Brasi, por exem- Claro que é possível, e 
panto e pesar, notícias. mortos e 12 mil feridos. plo, somos abenços- até benéfico, impuisio 
de desastres naturais. Na Europa, chuvas tor. dos por não sofrer, por nar o desenvolvimen- 
que causam grandes. renciais causaram en- exemplo, com tere- to do agronegócio, um 
danos em diversas par: chentes que levaram. motos ou furacões. No dos principais setores 
tes do planeta. Ciclo também à mortes e entanto, outros eventos da economia. braslei 
nes, furacões, enchen- destruição. Já no Cana-. naturais adversos têm ra. mas este não pode, 
tes, ondas de calor. As. dá, foi o calor que tou. ocorrido. Temos tam- jamais, estar acima do 
manifestações da natu- xe problemas de saúde bém uma rica diversida- desenvolvimento am 
reza vêm crescendo em e óbitos. Nidamente, o. de de fauna e fora, mas. biental. Ambos. devem 
número e intensidade. planeta demonstra não que vem sendo cada caminhar lado a lado. 
E os principais culpa- estar bem, o que loma vez mais dizimada. Na Ora, é preciso ter em 
dos parecemos ser nós. urgentes medidas com- ânsia pelo lucro, pelo mente que destrur a 
mesmos, a raça huma- pensatóris. Não se consumo e pelo cresc. natureza será, a longo 
na. Com tania usura pode mais contnuar a. mento, mutos relegam . prazo, prejudicial nclu- 
indiscriminada dos re- exploração desenfea- o cuidado com a natu-.sive para a agrculura, 
cursos fomecidos pela “da do que a tera e 05 reza a segundo plano. pecuária e setores em 
Terra, chega uma hora. mares nos dão, a polu- Mas a conta vai chegar. geral 
que todo o ecossistema ção do ar, a devastação - na verdade, já está Não podemos ne- 
entra em desequilbro, das forestas. Há que se . sendo cobrada. em par- gar que as mudanças 
acarretando — nessas rever os modelos de de-. celas crescentes câmátcas, em grande 
claras “demonstrações. senvolvimento dos pai- — As legislações e os 
de que a nalureza pede “ses, principalmente os códigos de. proteção ação humana, têm 1s- pode” ser preservado. global, para manter à 
socorro. E nés precisa- mais industrializados, dos recursos naturais. merosos reflexos. Algu- Sim, há esperança de Balança do cima e da 
mos escutar esse grito... de forma a compatibil.. precisam ler definições. mas dessas alerações um futuro mais verde naturéca” equilbrada 
O Haiti, um dos pa- zá-/os com a preserva- mulo claras e, acima chegam a ser conside- . saudável. mas, para Caso contrário, nessa 
ises. mais. pobres do ção ambiental Chega de fudo, contar com fs-  radas imeversíveis. O cuesiese tome resido” briga, conamente eae. 
mundo, sofreu recente- a ser redundante e db- calzação e aplicação que resta é trabalhar de, anda serão neces.. mos perdedores. 
mente com uma série vio este tópico, mas, ao Silas Trociaa ga 
de terremotos — o mais. que tudo indica, ainda de esfosjo coletivo, em 





























parte causadas pela para salvar o que ainda níveis local, regional e 














Fisioterapia e 
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Vende-se apto 03 dormit (01 suite ) com 
gourmet no 10 andar no Resid. 


R$350.000,00 es 


(15)9 9124.0218 5 


Folotenapia Metbótica, Oncológica Osteopatia 
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Em meio à pandemia, nutricionistas passam a ser 
mais procurados e ampliam responsabilidade social 


Momento atual le- trou um aumento de somente no primeiro fissionais da saúde de levar informação de vida. A operação 
vanta debate sobre mais de 330% no nú- semestre deste ano, aperfeiçoarem seus e saúde de qualida- da Jasmine come- 
a necessidade de mero de atendimen- os orgânicos conse- atendimentos. Com de para a casa dos çou de forma arte- 
uma boa alimenta. tos em telenutrição, guiram se adaptar um conteúdo técnico brasileiros”, finaliza sanal há 30 anos, 








ção para aumento entre janeiro e maio aos impactos sociais e criterioso alualiza- Thelma. no Paraná. À Jasmi- 
da Imunidade e mu- deste ano. e econômicos provo- do periodicamente e Sobre a Jasmine ne está consolida- 
danças de hábitos de Com a normatiza- cados pela pande- dicas práticas sobre Alimentos da em todo Brasil e 
vida ção das consultason- mia, já que 69% das alimentação saudá. A Jasmine Ali- ampliando sua atua- 

Dentre tantas mu- -line pelo Conselho empresas que atu- vel, o Jasmine Pro mentos é uma em- ção para a América 


danças de hábitos Federal de Nutrição am nesse mercado presta serviço para a presa referência em Latina. Desde 2014, 
na vida dos brasilei- (CFN) desde o início cresceram durante a sociedade de forma alimentação saudá- a marca pertence ao 
ros desde março de do ano passado, os pandemia. gratuita, oferecendo vel. Com produtos grupo francês Nutri- 
2020, quando a pan- atendimentos por vi- “Se antes já via- condições para que categorizados em lion et Santé, deten- 
demia começou, uma deoconferências se mos os nutricionis- os atendimento dos orgânicos, zero açú- tor de outras marcas 
está bem presente: a tornaram viáveis e se tas como profissio- profissionais com car, integrais e sem líderes no segmento 
preocupação com a encaixaram na rotina nais essenciais para aluação em todo o glúten, a marca visa saudável na Europa 
alimentação e com o dos pacientes. Desta uma boa alimenta- Brasil seja ainda me- atingir o público que Mais informações. 
que está sendo con- forma, também por ção, neste momento lhor. busca — alimentos wuwjasminealimen- 
sumido. Por esse meio de aplicativos, eles se tornam ainda No portal também saudáveis de ver- tos.com 
motivo, a indústria os profissionais con- mais — necessários. está disponivela aba dade e qualidade 
alimentícia tem mu- seguem definir o pla- São multas as preo. “Meu Guia Jasmine” 
dado os rótulos dos nejamento alimentar cupações atuais com que apresenta infor. 
produtos, deixando de cada paciente e a alimentação dentro mações nutricionais (Aos, 
mais evidente a com- compartilhar as prin- das casas dos brasi- detalhadas de todos 
posição e os ingre- cipais dicas e recei- leiros, que vão des- os produtos da mar- 
dientes. tas de a comida de todo ca. Nela, são indi 
Outro ponto posi- Os nutricionistas dia, para as princi- cados os melhores 
tivo nesse cenário é - cujo dia é lembra- pais refeições, até a momentos para con. 
o fato de muitas pes- do em 31 de agosto compra de produtos sumo, a fim de faci- 
soas lerem passado - também ajudam na mais saudáveis nos litar a prescrição dos. 
a trabalhar remota- troca e compensa- supermercados para alimentos pelo nutri 
mente, adotando o ção dos alimentos, consumir no decorrer cionista no dia a dia Nosso diferencial: 
homeoffice e, conse- indicando — produ: do dia”, comenta a do consultório 
quentemente, tendo tos mais saudáveis gerente de Marketing “Temos, no histór 
mais tempo — e ne- e menos nocivos à da Jasmine Alimen- co da marca, a pre. 
cessidade - de pre- saúde do organismo. tos, Thelma Bayoud. ocupação com a al 











Nosso escritório visa planejamento tributário o 
com isso a redução dos impostos; 

Nossa contabilidade estará sempre disponivel 
quando precisar entrar em contato; 


parar as próprias re- Nessa lista estão os Empresas inves mentação saudável | f9fVamos dlém da emissão de quis, pos le 
feições. No entanto, orgânicos, por exem- tem e nada mais justo do oferecemos orientação e assessoria completa 
a tarefa de cozinhar plo, que vêm caindo Algumas — indús- que, neste momento, para o crescimento de sua empresa. 

todos os dias trouxe cada vez mais no trias viram na pande- nos unirmos ainda 


para multas pesso- gosto dos brasilei- mia o momento ideal mais a esses profis- [ENTESSTENCETECCE A 
as a necessidade de ros. De acordo com para ampliar ações sionais 180 importan. 
um acompanhamen- a Organis (Associa- e ajudar ainda mais tes para nossa sad. 
to profissional, que ção de Promoção os profissionais da de. Foi então qu 
trouxesse o equili- dos Orgânicos), que nutrição. É o caso percebendo a nova 
brio necessário. É o ouviu produtores ru- da Jasmine Alimen- tendência do merca 
que mostra a pesqui- rais, industria, distri- tos, que lançou, em do de trabalhar de 
sa da plataforma de buidores, feirantes e julho deste ano, um forma on-line, cria 
saúde digital Conexa varejistas de todas portal exclusivo para mos esse espaço ino- 
Saúde, que regis: as regiões do país, nutricionistas e pro- vador, com o intuito 








SP registra 4,25 milhões de casos 
e 145,5 mil óbitos por Covid-19 LIGUE E IREMOS ATÉ VOCÊ 


Mais de 3,99 mi- rados, sendo que dos dados da pan- bricoronavirus. 
Ihões já se recu- 440.954 foram in- demia está dispo- Dados atualiza- 
peraram no decor- ternados e rece- nível no site www. dos em 29/08/2021 Válo, Nº 420 - Canto - Itapetininga 
rer da pandemia, beram alta hospi- saopaulo.sp.gov. — 16h42 
incluindo 440,9 mil talar. 





que estiveram in- Há 6.499 pa- re 

ternados e recebe- cientes internados mer Bartos 

ram alta hospitalar em todo o territó- tera autoescola 
O Estado de São rio, sendo 3.264 


Paulo registra nes- em unidades de 44 anos de Tradição 

te domingo (29) Terapia Intensiva Habilitação para moto, carro, 

4.253.516 casos e 3.235 em enfer- Cuniánão é Shlbuá: 

de COVID-19 du- maria ilitaçã 

rante toda a pan. — Ataxa de ocupa- Hoblitoção para pessons 

demia e 145.522 ção dos leitos de 

óbitos, UTI no estado hoje 
Entre O total de é de 36,3% e na 

casos, 3.992.899 Grande São Paulo 

tiveram a doença é de 36,4% 

e já estão recupe- O detalhamento ad 
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Ponte que liga o Bairro da Vatinga ao 
Campo Grande é recuperada na zona 





A Prefeitura de 
Itapetininga concluiu 
a reforma da ponte 
que liga os bairros 
Vatinga e Campo 
Grande. São cone- 


xões que facilitam 
o deslocamento de 
pessoas e o trans- 
porte de mercado- 
rias. Diante desta 
necessidade, a ad- 


ministração já rea- 
lizou a melhoria em 
aproximadamente 
70 pontes na área 
rural. A cada ano, a 
locomoção melhora 


e a economia cres- 
ce 

Um pedido de to- 
dos os moradores 
e agricultores das 
localidades. A exe- 


cução coube à Se- 
cretaria de Obras e 
Serviços Públicos. 
“Isso melhora os ne- 
gócios e a qualida- 
de de vida, pois fica 


mais fácil chegar à 
escola ou à unidade 
de saúde”, explicou 
a prefeita Simone 
Marquetto. 





Indústrias da região abrem 890 
novos empregos em julho 


Sorocaba é a ter 
ceira Regional com 
malor saldo acumula: 
do no ano 

O Centro das In. 
dústrias do Estado de 


São Paulo (CIESP) 
divulgou na Ultima 
sexta-feira, 27/08, 


dados sobre as con 
tratações no mês de 
Julho na Indústria. À 
Regional Sorocaba 
do CIESP registrou a 
abertura de 890 pas: 
tos de trabalho, com 
uma variação positiva. 
de 0,79% em relação 
a junho. No ano, a In- 
dústria regional criou 
de 6.737 postos de 
trabalho, ficando em 
terceiro lugar no es. 
tado, atrás de Campi- 
nas (7.252) e da ca- 
pital paulista (8.768) 

Na Indústria de 
transformação, a Re- 
glonal de Sorocaba 
também está entre as 
primeiras em estoque 
de emprego, fican- 
do em quarto lugar 
com 113.834 vagas, 
A capital paulista é 


a que registra maior 
número de vagas no 
estado (319.362), se- 
guida das cidades de 
Campinas (165.268) 
e Jundiaí (125.829) 

O saldo líquido de 
vagas no Estado de 
São Paulo, no mês de 
Julho, é de 104.899 
uma variação de 
+0,82% em relação a 
Junho. No ano, o re- 
gistro é de 594.613 
vagas criadas e uma 
variação acumulada 
de +4,86%. 

Os dados são com 
base no Novo Ca- 
dastro Geral de Em- 
pregados e Desem- 
pregados (Caged) 
divulgados em 26 de 
agosto pela Secreta- 
ria Especial de Previ- 
dência e Trabalho do 
Ministério da Econo- 
mia, 

De acordo com o di- 
retor titular do CIESP 
Sorocaba, Erly Do- 
mingues de Sylos 
“o crescimento do 
emprego no setor in- 
dustrial é um sinal 


positivo de retomada 
da economia e esses 
dados vêm reforçar a 
campanha Retoma- 
da +, que destaca o 
crescimento econô- 
mico das cidades que 
fazem parte da Re 
gional do CIESP e da 
Região Metropolitana 
de Sorocaba.” 

O projeto Retoma- 
da + foi desenvol. 
vido pela Regional 
Sorocaba do Centro 
das Indústrias do Es- 
tado de São Paulo 
(CIESP). em parceria 
com a Verbo Comuni- 
cação e com a Prefei- 
tura de Sorocaba por 
melo da Secretaria 
de Desenvolvimento 
Econômico, Traba- 
lho e Turismo (Se- 
dettur) e do Parque 
Tecnológico de So- 
rocaba (PTS), além 
de outras entidades 
como: Agência Me- 
tropolitana de Soro- 
caba, SESI, SENAI 
SEBRAE, Associação 
Comercial de Soroca- 
ba (ACSO), Sindus- 


















con-SP e Seconci-SP. 

Outras — informa: 
ções no site www. 
clespsorocaba.com 
br 

Sobre o CIESP 

O Centro das In 
dustrias do Estado de 
São Paulo (CIESP) 
é uma entidade civil 
sem fins lucrativos 
que reúne indústrias 
e empresas parcei 
ras contribuintes que 
atendem o segmen 
to Industrial. Com 
cerca de 10 mil em- 
presas associadas e 
uma sede central na 
Avenida Paulista, na 
capital do Estado, a 
entidade possui 42 
Diretorias Regionais, 
formando uma sólida 
estrutura a serviço 
dos interesses do se- 
tor. 

A Regional Soro- 
caba, que em 2020 


completou 70 anos 
foi fundada por um 
grupo de industriais 
com o objetivo de tra- 
balhar pelo fortale: 
mento da Indústria re- 
glonal. Tornou-se um 
agente de articulação 
política, — contribuin- 
do para a atração de 
novos Investimentos. 
para a região, além 
de prestar serviços 
fomentar a geração 
de negócias e desen- 
volver estudos e pes- 
quisas. 

A entidade ofe- 
rece — assessoria 
nas áreas Jurídico 
-consultiva e técni- 
ca, econômica, de 
comércio exterior, 
infraestrutura, tec- 
nologia — Industrial 
responsabilidade 
social, desenvolvi- 
mento sustentável 
(meio ambiente) 


































O TRADICIONAL 
CLUBE VENÂNCIO AYRES 


QUALIDADE DE VIDA E LAZER DESDE 1888 


salas de crédito, ro- 
dadas e eventos de 
negócios, além de 
diversos convênios 
e um posto de aten- 
dimento do BNDES, 
realizando também 
a emissão de Certi- 
ficado de Origem e 
Certificação Digital 

A área de atuação 
da Regional Soroca- 
ba envolve 48 muni- 
ciplos e está dividida 
em cinco sub-regio- 
nais: Aplal, Itapeti- 
ninga, Itapeva, Ple- 
dade é Talul, A sede 
do CIESP fica na 
Avenida Engenhel- 
ro Carlos Reinaldo 
Mendes, 3260, Alto 
da Boa Vista. Outras 
informações pelo te- 
lefone (15) 4009- 
2900 ou pelo site 
www. clespsorocaba 
com.br. 


ROUPAS E CALÇADOS 
INFANTIS, MODA 
GESTANTE, JUVENIL E 
ADULTO 


+55 15 3271.0414 


ja Campos Sales 
boutiquekarina com.br 
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Simone Marquetto recebe empresários do setor da 
construção civil que irão gerar 160 novos empregos 
diretos e indiretos em Itapetininga 





Entre os compro- 
missos oficiais desta 
segunda, dia 30, a 
prefeita Simone Mar- 
quetto recebeu os 
empresários Felipe 


Tsukamoto e Tho- 
mas Barros no Gabi- 
nete e conheceu os 
detalhes do empre- 
endimento que estão 
realizando em Itape- 


tininga, que irá gerar 
160 empregos, entre 
diretos e indiretos. 
De acordo com Si- 
mone Marquetto, se- 
rão 130 novas unida- 


id 





des de apartamentos 
em dois edificios, 
perto do shopping 
da cidade. “É com 
grande — satisfação 
que vejo mais um 


empreendimento em 
nossa cidade. Forta- 
lece nossa economia 
e reforça o destaque 
que temos no mer- 
cado da construção 





civil, expandindo ain- 
da mais, a oferta de 
moradias em Itapeti- 
ninga”, destacou Si- 
mone 





Aforça do crédito verde no agronegócio 


“Por Guilherme A! 
meida e Alan Riddell 
Além de liderar o Pro- 
duto Interno Bruto (PIB) 
no Brasil, o agronegócio 
também está sendo pro- 
tagonista nas emissões. 
“verdes”, que são div 
das no mercado de ca- 
pitais com carimbo ESG 
(Environmental, Social 
and Govemance). As 
emissões verdes, além 
de gerarem impacto po- 
slivo nos negócios e se- 
rem bem recebidas pelo. 
mercado, — estimulam 
iniciativas que visam 





melhorias ambientais e 
sociais. O movimento 
ESG vem ganhando im- 
pulso por várias razões, 
é isso também ocorre 
no agronegócio, setor 
que gerou. renda bru- 
ta de R$ 2 trilhões em 
2020, segundo o Centro 
de Estudos Avançados 
em Economia Aplicada 
(Cepea) e a Confedera- 
ção Nacional de Agricu- 
tura (CNA), O salto foi 
de 24% em relação ao 
ano anterior, elevando 
para 27% a participação 
setorial no PIB. Os des- 


taques foram a agrope- 
cuária, com aumento 
médio de 57% em ren- 
da bruta, e o segmento 
de grãos tendo 73% de 
crescimento. 

Nesse setor, dados 
da Associação Brasilei- 
ra das Entidades dos 
Mercados Financeiro e 
de Capitais (Anbima) e 
da SITAWI evidenciam 
que, no primeiro semes- 
tre de 2020, as empre- 
sas do agronegócio que 
acessaram o mercado 
de capitais através da 
emissão de dividas no 
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formato de CRAs (Cer 
tficados de Recebíveis 
do Agronegócio) temé- 
ticos respondiam por 
apenas 4% dos CRAs 
emitidos. Já no primer 
ro semestre de 2021 
atingiram 24% do to 
tal, um salto de 500%. 
As debêntures temát 
cas eram 2% no 1520, 
saltando para 10% no 
1821. Signíica que há 
no mercado de capitais 
um boom de emissões 
temáticas, com uma for- 
te onda verde no agro- 
negócio. sendo o ESG 
Incorporado com força 
nas captações de recur 
sos via CRAs “Verdes” 
O movimento está al 
nhado com tendências 
globais. A emissão de 
tios verdes, sociais e 
de sustentabilidade atin- 
gil US$ 700 bihões em 
2020. Mesma os titulos 
verdes sendo preferidos. 
(USS 290 bilhões), os t- 
tulos sociais explodiram 
em 2020, alcançando 
US$ 249bihões (alta de. 
1.022%), seguidos dos 
títulos de sustentablida- 
de (US$ 15948 bihões, 
que cresceram 131% 
“comparando com 2018, 
segundo o Climate Bon- 
ds Iniative (CBI). Outro 
dado é que a emissão 
de títulos com metas 
“ambientais, sociais e de 
governança, em todo o 
mundo, deve chegar a 
US 1 trihão este aro. 
No Brasi, os crédi. 
tos para empreendi. 
mentos verdes também 
estão aquecidos. Dos 
R$ 1.73 trihão do sa 
do da carteira de crédi- 
to para empresas, em 
dezembro de 2020, R$ 
376 bilhões foram para 
atividades de economia 
verde, de acordo com a 
Federação Brasileira de 


Bancos (Febraban). Ou 
seja, mais de 20% des- 
ses empréstimos para 
empresas relacionadas 
à economia verde. 

A agenda de susten- 
tabilidade também de- 
verá pautar a conces- 
são de crédito rural e 
privado no Brasil. Neste 
contexto, vale destacar 
a Iniciativa do Banco 
Central de criação de 
uma nova regulamenta- 
ção para definir critérios 
de ESG nas operações 
de crédito rural e pve 
do voltadas para o agro- 
negócio, com destaque 
para a criação do Bure- 
au Verde. De acordo 
com a nova regula- 
mentação do Banco 
Central, os empre- 
endimentos que não 
atenderem a critérios 
específicos de ESG 
não poderão ser fi- 
nanciados com crédi- 
to rural. Já os empre- 
endimentos passíveis 
a financiamento com 
crédito rural serão ob- 
jeto de classificação 
de risco socioambien- 
tal, podendo receber 
classificação de ope- 
ração sustentável, 

O aumento expres- 
sivo na emissão de 
titulos ambientais e 
sociais prova que há 
um mercado engaja- 
do em novos modelos 
de operações e ne. 
gócios. Além disso, 
o mercado verde é a 
nova base para a re- 
tomada econômica, 
com a incorporação 
de novos elementos 
por parte de investi. 
dores, organizações 
e sociedade civil. O 
foco deve estar cada 
vez mais no aumento 
contínuo do crédito 
verde para direcionar 


fluxos de capitais para 
atividades com maior 
contribuição — socio- 
ambiental. Somente 
assim será possível 
executar estratégias 
que mitiguem melhor 
os atuais riscos e ge- 
rem novos negócios, 
“Guilherme Almel- 
da é sócio-diretor da 
área de Consultoria 
em Captação de Re- 
cursos da KPMG no 
Brasil, Alan Riddell é 
sócio líder de área de 
Consultoria em Cap- 
tação de Recursos da 
KPMG no Brasil 
Sobre a KPMG| 
A KPMG é uma 
rede global de firmas 
independentes que 
prestam serviços pro- 
fissionais de Audit, 
Tax e Advisory. Es- 
tamos presentes em 
154 países e teritó- 
rios, com 200.000 pro- 
fissionais atuando em 
firmas-membro em todo 
o mundo. No Brasi 
são aproximadamente 
4.000 profissionais, dis- 
tribuídos em 22 cidades 
localizadas em 13 Esta- 
dos e Distrito Federal, 
Orientada pelo seu 
propósito de empo- 
derar a mudança, a 
KPMG tornou-se uma 
empresa — referência 
no segmento em que 
atua. Compartilhamos 
valor e Inspiramos 
confiança no merca- 
do de capitais e nas 
comunidades há mais 
de 100 anos, trans- 
formando pessoas e 
empresas e gerando 
impactos — positivos 
que contribuem para 
a realização de mu- 
danças sustentáveis 
em nossos clientes, 
governos e sociedade 
civil, 
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População brasileira chega a 213,3 
milhões de habitantes, estima IBGE 


O levantamento 
aponta que 21,9% 
da população está 
concentrada em 
17 municípios com 
mais de 1 milhão de 
habitantes 

Os dados apon- 
tam para uma con- 
centração da popu- 
lação em grandes 
cidades. - Foto: Mar- 
celo Camargo/Agên- 
cia Brasil 

A população brasi- 
leira chegou a 213,3 
milhões de habitan- 
tes. A estimativa é 
do Instituto Brasi- 
leiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), 
divulgada nesta sex- 
ta-feira (27) e tem 
como data de refe- 
rência, o dia 1º de 
Julho de 2021 

A estimalva é 
um dos parâmetros 
utilizados pelo Tri- 
bunal de Contas da 
União (TCU) para o 
cálculo do Fundo de 
Participação de Es- 
tados e Municípios, 
além de referência 
para indicadores so- 
ciais, econômicos e 
demográficos. “As 
projeções de po- 
pulação do Brasil 
e dos estados não 
somente  subsidiam 


as estimativas muni- 
cipais, mas também 
ajudam a pensar no 
futuro da população. 
E pensar no futuro 
é importante porque 
nos mostra os de- 
safios que teremos 
pela frente”, ressal- 
tou Márcio Mitsuo 
Minamiguchi, geren- 
te de Estimativas e 
Projeções de Popu- 
lação do IBGE 

Municípios 

Os dados apon- 
tam para uma con- 
centração da popu- 
lação em grandes 
cidades. São 17 mu- 
nicípios com mais de 
1 milhão de habitan- 
tes (14 deles são ca- 
pltais). Esse grupo 
concentra 21,9% da 
população ou 46,7 
milhões de pessoas. 
Outros 49 têm mais 
de 500 mil morado- 
res e 326 possuem 
mais de 100 mil pes- 
soas, 

O município de 
São Paulo continua 
sendo o mais popu- 
loso do país, com 
124 milhões de ha- 
bitantes, seguido por 
Rio de Janeiro (6,8 
milhões), Bra: 
(3,1 milhões), Sal- 
vador (2,9 milhões) 





e Fortaleza (2,7 mi- 
Ihões). 

Por outro lado, 
de cada três muni- 
cípios, dois são de 
baixa — densidade. 
São 3.770 deles com 
menos de 20 mil ha- 
bitantes, o que cor- 
responde a 67,7% 
do total. Os menores 
são Serra da Sauda- 
de (MG), com ape- 
nas 771 habitantes, 
Borá (SP), com 839, 
Araguainha (MT) 
com 909, e Engenho 
Velho (RS), com 932 
moradores. 

Estados 

Entre as unidades 
da federação, São 
Paulo segue como 
o estado mais popu- 
loso, com 46,6 mi- 
Ihões de habitantes, 
concentrando 21,9% 
da população total 
do país. Em seguida 
vem Minas Gerais, 
com 21,4 milhões de 
habitantes, e Rio de 
Janeiro, com 17,5 
milhões. Já o menos 
populoso é Roraima, 
com 852.713 mora- 
dores. 

Projeção x Censo 

A projeção da po- 
pulação é feita todo 
ano pelo IBGE, já o 
Censo Demográfico 


é realizado a cada 
dez anos, “O Cen- 
so Demográfico é a 
maior pesquisa que 
o IBGE realiza e en- 
volve a visita a todos 
os domicílios do Bra- 
sil Como o Censo 
envolve muito traba- 
lho e um quantitativo 
grande de dinheiro 





também, ele não 
pode ser realizado 
todos os anos. Mas 
como a população 
é uma variável mui- 
to importante, não 
é possível termos 
a população atua- 
lizada somente no 
momento do Censo, 
logo as estimativas 





e projeções da po- 
pulação visam cobrir 
essa — necessidade 
de termos conheci- 
mento da população 
para períodos mais 
curtos que o Censo 
Demográfico”, expli- 
cou Márcio Mitsuo 
Minamiguchi 





Gizelly Bicalho anuncia curso “Empoderando mulheres” 


Advogada — audiará 
mulheres com histórico 
de abuso, opressão é 
violência 

O curso "Empoderan- 
do mulheres, das advo- 
gadas Gizelly Bicalho, 
Izabella Borges e Bruna 
Borges abordará diver- 
sos temas que foram, 
por muitos anos, censu- 
fados na sociedade. Fe- 
mínismo, relacionamen- 
tos abusivos, opressão, 
violência contra a mu- 
lher é autoconhecimen- 
to serão os focos do 
curso, que ajudará mu- 
lheres a lutarem contra 
o machismo e o parar 
cado, e entender como 
toda essa construção é 
a base do inconsciente 
coletivo que perpetua 
a dominação masculi- 
na, além de auxliar em 
como saír de um rela- 
clonamento violento e/ 
ou abusivo e explicar 
coma ajudar outras mu- 
lheres que vivenciam a 
mesma situação. 

O projeto conta com 
diferentes aulas históri- 
cas, que explicam como. 
esses assuntos sempre 
foram presentes na so- 
cledade até a luta atu- 
al. Além disso, o curso 


possui participações e 
convidados — especiais 
para falar sobre diferen- 
es assuntos, como por 
exemplo, Dra. Camia 
Torres, advogada, que 
trará profunda aborda- 
gem sobre o feminismo 
negro, A Dra. Tamara 
Brockhausen, psicóloga 
forense e psicanalista, 
para alertar sobre o ciclo 
de um relacionamento 
abusivo e a Dra. Mie- 
na Sapienza, Delegada 
de Polícia da Delegacia 
de Defesa da Mulher de 
SP, que contará sobre 
como proceder com o 
atendimento a uma mu- 
her em situação de vio- 
lência e opressão. 

Além desses temas, 
o curso lerá aulas de 
autoconhecimento para 
mulheres que já sofre- 
ram algum tipo de vio- 
lência, seja ela física, 
mental, sexual ou psi- 
cológica, e que desejam 
se reconstruir e ressig- 
nificar a opressão do 
dia a dia. Vamos com- 
prender, ainda, as con- 
quistas do movimento 
feminista em âmbito in- 
temacional e nacional, 
os tipos de violência 
contra a mulher previs- 


tos nesta lei — física, 
sexual, patrimonial, psi- 
colégica e moral, o ciclo 
de violência doméstica 
e suas peculiaridades; e 
como romper este ciclo 
a partir de atitudes prá- 
ticas e, sobretudo, da 
informação. 

O próeto é destina- 
do a todas as mulheres 
que queiram compreen- 
der mais sobre empo- 
deramento feminino e 
advogadas que preten- 
dem ampliar sua área 
de conhecimento. Para 
comemorar os quinze 
anos de vigência da Lei 
Maria da Penha, o cur- 
so será lançado hoj, 
30, em uma live feita 
no perfil oficial do ins- 
tagram da Gizelly, às 
21h00. Nela será divu. 
gado o formato de com- 
pra do curso! 

“Acreditamos que o 
real empoderamento 
da mulher começa pelo 
conhecimento. A infor- 
mação liberta e nosso 
propósito é levar a cada 
vez mais mulheres o 
conhecimento sobre 
a complexidade que 
sustenta o machismo 
estrutural e a violência 
praticada contra as mu- 


leres.” — Izabela Bor- 


ges, 
Gizely Bicalho 
Advogada criminalis- 
ta 
Pós graduada em ci- 
ências criminais - fd 
Pós graduanda em 
processo penal pela 
Damásio de Jesus 
Cofundadora do pro- 
feto sentinelas senti 
nelasdelas criado para 
empoderar mulheres 
por meio da dissemi. 
nação de informações 
sobre o feminismo, vio- 
lência de gênero e auto- 


conhecimento 

Membro da comissão 
de direitos humanos da 
OAB Es 16/18 

Membro da comissão 
de política criminal e pe- 
nitenciária oab/ és de 
20164 2018 

Membro do conselho 
do ídoso da cidade de 
vitória representando a 
OABES 17/18 

Presidente da comis- 
são da jovem advocacia 
criminal da abracrim ÉS. 
1920 
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Live do Arquivo Público orienta 
sobre digitalização e eliminação 
segura de documentos 


Evento online 
acontece na próxima 
terça-feira (31) e faz 
parte do programa 
Arquivo Digital SP 
Para — esclarecer 
como digitalizar e 
eliminar documen- 
tos de forma segura, 
o Arquivo Público do 
Estado de São Pau- 
lo (APESP) realizará 
o evento O que você 
precisa saber sobre 
a portaria de digita- 
lização e eliminação 
de documentos? 
dia 31 (terça-feira), a 
partir das 10h, trans- 
mitido ao vivo (live) 
pelo YouTube e Fa- 
cebook do APESP: 
https://www.you- 
tube.com/arquivo- 
publicosp e https:// 
www facebook .com/ 
arquivoestadosp 
Alive faz parte do 
programa — Arquivo 
Digital SP e apre- 
sentará as inova- 
ções que a Portaria 
UAPESPISAESP 5, 
publicada este mês, 


membro da câmara 
técnica - consultiva 
do CONARQ sobre 
digitalização de do- 
cumentos, — profes- 
sor universitário e 
coordenador do Ar- 
quivo Edgard Leu- 
enroth (AEL) IFCH- 
“UNICAMP; e leda 
Bernardes, diretora 
do Departamento de 
Gestão do Sistema 
de Arquivos do Es- 
tado de São Paulo 
(DGSAESP) e espe- 
cialista em organiza- 
ção de arquivos pelo 
Instituto de Estudos 
Brasileiros  (IEB- 
-USP), 
Durante a live será 
abordada a impor- 
tância desta porta- 
ria para a gestão de 


traz para o cotidiano 
de servidores púbii- 
cos dos órgãos es- 
taduais paulistas e 
as perspectivas de 
trabalho com a ges- 
tão de documentos 
destinados à digitali- 
zação e eliminação. 
O evento também 
é aberto ao público 
geral, estudantes e 
demais interessados 
no tema. 

O bate-papo será 
feito com a presen- 
ça de três especia- 
listas — diretamente 
envolvidos na reda- 
ção da portaria, são 
eles: Thiago Nicode- 
mo, coordenador do 
APESP, presidente 
da Comissão Esta- 
dual de Acesso à 


Ca 
cos são destinados 
à guarda permanen- 
te e não podem ser 
eliminados. Os pa- 
lestrantes também 
apresentarão alguns 
conceitos como re- 
presentante digital, 
documentos perma- 


Informação (CEAI), arquivos, deixando nentes, tabela de 
professor  universi- claro que somente temporalidade e ou- 
tário e coordenador documentos desti- tros que fazem par- 


te do universo dos 
arquivos digitais. Ao 
final haverá espaço 
para responder per- 
guntas do público. 
£ArquivoDigitalSP 


do Centro de Hu- 
manidades Digitais 
IFCH-UNICAMP; 
Humberto . Innarel, 
doutor em Ciên- 
cia da Informação, 


nados à eliminação 
por tabela de tempo- 
ralidade podem ser 
digitalizados e eli- 
minados. Portanto, 
documentos. históri- 







desta portaria que 
trata de digitalização 
e eliminação segura 
de documentos. 
serviço 
O que você pre- 
cisa saber sobre a 
portaria de digital- 
zação e eliminação 
de documentos? 
Quando: 31 de 
agosto, às 10 horas 
YouTube: https: 
youtube.com/arqui- 
vopublicosp 
Facebook: https:/ 
www.facebook.com/ 
arquivoestadosp 


define — parâmetros 
para a salvaguarda 
de documentos his- 
tóricos para o futuro, 
garantindo a pre- 
servação digital dos 
documentos atuais 
e dos próximos que 
ainda serão  cria- 
dos pelo Estado de 
São Paulo. Diversas 
ações do programa 
estão previstas para 
acontecer nos pró» 

mos dois anos, sen- 
do que a primeira 
delas é a publicação 





Ministério da Justiça e Segurança Pública cria 
Subsistema de Alerta Rápido Sobre Drogas 


Novo mecanis- 
mo permite identi- 
ficar, de forma ágil, 
o surgimento de 
novas substâncias 
psicoativas 

Novo  mecanis- 
mo permite identi- 
ficar, de forma ágil 
o surgimento de 
novas substâncias 
psicoativas - Foto: 
MJ 

O Governo Fe- 
deral, por meio do 
Ministério da Justi- 
ça e Segurança Pú- 
blica criou, junta- 
mente ao Conselho 
Nacional de Políti- 
cas sobre Drogas 
(Conad), o Subsis- 
tema de Alerta Rê- 
pido Sobre Drogas 
(SAR). O mecanis- 
mo, implementado 
em caráter experi- 
mental, vai permitir 
identificar de forma 
ágil o surgimento 
de novas substân- 
cias — psicoativas 
em todo o Brasil 
A Resolução Nº 6, 


ário Oficial nesta lização dos dados Senad 
segunda-feira (30), de forma integra- O Governo Fe- 
foi aprovada duran- da. O Subsistema deral passará a 
te a 2º Reunião Ex- será composto pela enviar aos órgãos 
traordinária do Co- Secretaria Nacio- do SAR informa- 
nad, emagosto. nal de Segurança ções atualizadas 
“O mecanismo é Pública (Senasp); voltadas para poli- 
um grande avanço Polícia Federal; ciais, profissionais 
na política sobre Agência Nacional da saúde, peritos 
drogas do país. A de Vigilância Sa- criminais e gesto- 
identificação rápida nitária — (Anvisa); res sobre identifi- 
da existência des- Secretaria Nacio- cação, aparência 


sas novas subs- 
tâncias vai permitir 
um combate mais 
ágil ao narcotráfi- 
co pelas forças de 
segurança, além 
de auxiliar os pro- 
fissionais de saúde 
no tratamento de 
usuários antes que 
a situação se agra- 
ve”, destacou o 
nistro da Justiça e 
Segurança Pública, 
Anderson Torres. 

O SAR será co- 
ordenado pela Se- 
cretaria Nacional 
de Políticas sobre 
Drogas (Senad) e 
conta com diversos 
órgãos que vão au- 
vilia 


nal de Cuidados e 
Prevenção às Dro- 
gas (Senapred) do 
Ministério da Ci- 
dadania; Receita 


composição quimi- 
ca, procedimentos 
periciais, sintomas 
e impactos na saú- 
de sobre possíveis 
novas substâncias 
psicoativas. 

O SAR também 
contará com um co- 
mitê técnico, com a 
finalidade de defi- 
nir critérios de in- 
serção de informa- 
ções no banco de 
dados do Subsiste- 
ma, composto por 
especialistas nas 
áreas forense e de 
saúde  pertencen- 
tes às instituições 
provedoras de da- 
dos ao SAR. 





cias Oficiais; unida- 
des especializadas 
em toxicologia do 
Sistema Único de 
Saúde e universi- 
dades e centros de 
pesquisa da área 
de saúde pública e 
segurança pública. 

Outros órgãos e 
entidades poderão 
integrar o SAR por 
adesão voluntária, 
desde que apre- 
sentem a intenção 








publicad: D 


disponibi- por meio of 





MINISTÉRIO DA, JUSTICA E SEBURANÇA PÚBLICA CRIA 
RSS E ALERTA VÁ OG RAS 


atividade do sub- 
sistema em caráter 
experimental, a Se- 
nad apresentará ao 
Conad um relatório 
de avaliação da ini- 


COLABORE COM A APAE 
DE ITAPETININGA 


ASUA DOAÇÃO POR UM CLICK! 
EA ita 
[IX 


ciativa para definir 
sua normatização 
definitiva ou am- 
pliação do período 
em caráter experi- 
mental 





É O NOSSO CELULAR 
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SP lança Desenvolve Municípios e disponibiliza 
R$ 1 bilhão em crédito para prefeituras 


Novo programa os municípios com mandas colocadas jetos para análise 
oferece linha de cré- mais de 50 mil habi- pelos municípios”, pelo site wwude- 
dito para financia- tantes”, disse Doria. afimou — Rodrigo senvolvesp.com.br 
mento de obras de O Desenvolve Garcia. até 20 de setembro. 
infraestrutura urba- Municípios vai ga- O Programa De- — Linha de crédito 
na nas cidades com  rantir que as prefei- senvolve  Munici- — ALinha Desenvol- 
mais de 50 mil habk-. turas tenham aces- pios contará com a ve Municípios (LDM) 
tantes so a crédito com avaliação prévia da financia projetos de 
O — Governador custo efetivo subsi- Secretaria de De- pavimentação, re 
“João Daria realizou, diado, estimulando senvolvimento Re- peamento 
nesta segunda-feira a retomada econô- gional, que receberá ção pública. As con- 
(30), o lançamento mica e, ao mesmo as demandas apre- dições são: 
do programa De- tempo, melhorando sentadas pelas pre- Linha: LDM pio posta, cada cidade 
senvolve  Munici- a qualidade de vida feituras. O Desen- Taxa: Selic + Ju- “Equalização de beneficiada investe 
pios, parceria entre da população. Por volve SP realizará a rosde3%aa* juros de 9,5% ao valor equivalente ao 
as secretarias da meio do programa análise de crédito e Prazo:96meses ano pelo Governo repasse estadual. 
Fazenda e Plane- que oferecerá con- recebimento da do- Carência: 24 me- do Estado O Governo de São 
Jamento e de De- dições especiais de cumentação. Apro- ses ALinha Água Lim- Paulo vai aplicar 
senvolvimento Re- juros e prazos, as vado, orecursoserá “Equalização de Pa (LAL) financia R$ 200 milhões em 
gional com o banco cidades poderão fi- repassado para a juros de 3% ao ano melhorias em coleta convênios a serem 
Desenvolve SP para nanciar serviços de obra ou aquisição pelo Governo do Es- e tratamento de es- firmados com todos 




















fomentar ações de pavimentação, re- pretendida. tado goto. os 645 municípios 
crescimento econô- capeamento eilumi- “Impulsionar o Crédito para no- Linha: LAL paulistas, chegando 
mico em todo Esta- nação pública, sem desenvolvimento vas frotas e sanea- Taxa: juros zero a R$ 400 milhões de 
do. prejudicar as finan- municipal faz parte mento Prazo: 120 meses investimentos 

Na primeira ini- ças locais. do DNA do Gover- O Desenvolve SP Carência: 24 me- Além disso, a 
clativa, o Governo As condições in- no do Estado. Este disponibiliza tam- ses SDR tem ampliado 


de SP vai destinar cluem 8 anos de Programa inclui di- bém outras duas | Pleitos de até R$ sistematicamente 
R$ 1 bilhão em fi- prazo, com 2 anos versas iniciativas de linhas com Juros 5 milhões por muni- os pagamentos de 
nanciamentos com de carência e juros interesse municipal, subsidiados aos Cípio. convênios de infra- 
condições especiais de Selic + 3% ao que poderão aderir municípios, para fi- “Equalização de estrutura urbana 
e Juros subsidiados, ano. Com a equali- a um financiamento nanciamento de es- juros e correção mo- celebrados com os 
para que as prefeitu- zação realizada pelo com juros reduzidos truturas de coleta e Netária de 3% + SE- municípios. O valor 
ras possam implan- Governo do Estado, e carência e prazo tratamento de es- LIC repassado no pri- 
tar novos projetos as prefeituras terão de pagamento lon- goto e para compra . Investimentos em meiro semestre de 
na área de infraes- acesso a uma linha gos. Além de acele- de veículos e trato- Infraestrutura 2021 é superior ao 
trutura urbana. com os melhores ju- rara economia, gera res, todas comjuros Para apoiar os investido no mes- 

“Esse é o maior ros do mercado, emprego e renda”, equalizados pelo municípios, o Gover- mo período nos dois 
programa de finan- "O Governo de explicou o Secretá- Governo do Estado. no de SP tem pro- anos anteriores. No 
clamento já reali SP vai investir R$ rio Marco Vinhol. Pela Linha Frota movido iniciativas primeiro — semestre 
zado pelo Governo 100 milhões em Adesão Nova (LFN), é pos- inovadoras em ges- de 2019, a SDR re- 
de SP em qualquer subsídios, ou seja, a A linha de crédito sível financiar aqui tão pública, como passou R$ 121,8 
tempo. Estamos dis- fundo perdido, para está disponível já a sição de máquinas, O recente e inédi- milhões; em 2020, 
ponibilizando R$ 1 que a gente consi- partir desta segun- equipamentos e ve- to programa Nossa foram R$ 138,7 mi- 





bilhão para créditos ga ter a menor taxa da-feira (30). Todas ículos novos. Rua, da Secretaria lhões e, em 2021,05 
aos municípios pau- do Brasil. São Pau- as cidades com po- Linha: LFN de Desenvolvimen-. repasses aos muni- 
listas. É um recurso lo oferece então di- pulação a partir de Taxa: Juros zero* to Regional. A pas- cípios chegaram a 
extremamente ex- nheiro a juro barato 50 mil habitantes + IPCA ta divide com os R$ 189,5 milhões, 


pressivo, conside- para infraestrutura poderão aderir ao Prazo: 72meses municípios os in- recorde na gestão 

rando as condições nas médias e gran- programa e pleitear Carência: 6 me- vestimentos — para do Governador João 

em que estão sendo des cidades, com- o financiamento. As ses intervenções em pa-. Doria e nos últimos 

disponibilizados e pletando assim um prefeituras devem - Pleitos de até R$ vimentação asfálti- 10 anos, em convê- 

capilarizados para ciclo no apoio às de- inscrever seus pro- 500 mil por munici- ca em vias urbanas nios dessa nature- 
de terra. Pela pro- za. 


Entenda como a matriz elétrica brasileira está mudando 


Usinas — híbridas, cas. em uma expansão a ção” da geração de madas por usinas as associadas têm 
que utilizam mais de O programa tam- partir de fontes re- energia elétrica por com diferentes tec- outorgas distintas. 
um tipo de fonte de bém mostra como é a nováveis. Por muito fontes renováveis. nologias de geração. Temos a expectativa 
geração de energia atuação da Aneel na tempo essa carac- A diferença é que, Normalmente, com do desenvolvimen- 
elétrica, têm ganhado regulamentação de terística esteve re- agora, essa direção caracteristicas de to de novos projetos 
espaço usinas híbridas, isto lacionada às nossas é sustentada pelo produção comple- que já surjam hibri- 
Atualmente, o Bra- é, usinas que utii- grandes usinas hi- rápido crescimento mentar que compar- dos, mas há também 
sil possui uma matriz zam mais de um tipo drelétricas. Porém, das fontes eólica e tilham fisicamente a um grande potencial 
elétrica majoritaria- de fonte de geração na última década, a solar, que, “juntas, infraestrutura de co- para a associação 
mente renovável, em de energia elétrica e participação percen- já representam mais nexão e uso da rede de usinas existen- 
grande parte com- que têm conquista- tual dessas usinas de 10%, tanto em elétrica. “A diferença tes com novas teo- 
posta de energia pro- do espaço na matriz vem caindo e isso termos de capacida- entre elas está na nologias de gera- 
veniente das usinas de geração do país. tem ocorrido como de instalada quanto outorga de geração. ção, aproveitando a 
hidrelétricas. Mas as Usinas híbridas con- consequência de em energia gerada”. Enquanto as hibri- capacidade da rede 
características dessa sistem em um mo- restrições ambien- Novos arranjos para das são objeto de que já está contrata- 
matriz vêm mudan- delo que permite a tais a projetos hidre- potencializar a capa- uma única outorga, da”, afirma Elisa. 
do. O 13º episódio do diminuição das inter- létricos com grandes cidade de geração 
AneelCast, podcast da rupções e a otimiza- reservatórios e pelo têm sido desenvol- 
Agência Nacional de ção de recursos, já natural esgotamen-. vidos, como é a pro- 
Energia Elétrica (Ane- que uma fonte pode to dos melhores po posta inovadora de | José Hércules Ribeiro de Almeida 
ei), explica como a suprir a falta tempo- tenciais de geração”, hibridização das usi- 




















matriz elétrica brasilei-  rária da outra. explica a diretora da. nas. ADVOCACIA GERAL 
ra está passando por “O Brasil vem Aneel Elisa Bastos. Usinas híbridas x 

esta transformação, passando por uma — Apesar disso, Eli- usinas associadas Escrt Av. Domingos José Viera, 1561 
caracterizada pela re- grande transforma- sa esclarece que Tanto as usinas -fonefax 3271-1088 


Resid. R. Loonor À. Camargo, 166 - Fone: 3272-5437] 


dução da participação ção de sua matriz, o panorama, ain- híbridas quanto as sa TAPETE 


das usinas hidrelétri- mas mantendo foco da “aponta na dire- associadas são for- 
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Etec de Itapetininga doa alimentos 
de horta solidária a hospital 


Projeto do curso 
de Agropecuária su- 
pre parte da deman- 
da por alimentos da 
instituição de saúde; 
iniciativa estimula a 
prática do volunta- 
riado 

As refeições do 
Hospital Dr. Léo Orsi 
Bernardes (HLOB) 
de Itapetininga es- 
tão mais coloridas 
e variadas. O refor- 
ço nutricional é re- 
sultado da colabo- 
ração voluntária da 
Escola Técnica Es- 
tadual (Etec) Prof 
Edson Galvão, que 
está doando cestas 
com hortaliças fres- 
cas produzidas na 
escola. O cultivo é 
desenvolvido pelos 
estudantes do Ensi- 
no Técnico Integra- 
do ao Médio (Etim) 
de Agropecuária que 
aproveitam a ação 
solidária para co- 
locar em prática os 
conhecimentos  ad- 


quiridos nas aulas. 

O diretor da es- 
cola, Renato Walter, 
ressalta o engaja- 
mento dos alunos 
neste projeto peda- 
gógico que propor- 
ciona - aprendizado 
técnico e de cidada- 
nia. "O plantio é feito 
na disciplina de nutri- 
ção vegetal, na qual 
os alunos aprendem 
sobre as formas de 
cultivo orgânico e 
convencionar, expli- 
ca. Outras habilida- 
des proporcionadas 
por essa prática são 
os cuidados com o 
solo, como aragem, 
adubação, semea- 
dura, irrigação, con- 
trole de pragas e co- 
lheita 

O estudante do 
6º semestre Nicolas 
de Almeida ressalta 
como essa experiên- 
cia facilitou o apren- 
dizado sobre as téc- 
nicas de adubação, 
épocas de plantio e 


manejo das culturas. 
“Além do conheci- 
mento técnico, o 
projeto me ensinou 
muito sobre como é 
importante ajudar o 
próximo”, avalia. 

Horta 100% natu- 
ral 

Segundo a pro- 
fessora de nutrição 
vegetal, Cristiane 
Sakashita, o cultivo 
na horta e estufa é 
totalmente natural. 
As mudas foram do- 
adas e se desenvol- 
vem sem nenhum 
aditivo químico. “O 
adubo usado no 
plantio é feito no 
biodigestor com es- 
terco de vaca e de 
galinhas, além do 
aproveitamento tam- 
bém das sobras de 
ração dos animais 
criados na escola”, 
explica a educadora. 

A primeira colhei- 
ta produziu cerca de 
500 pés de alface 
crespa, americana, 





roxa e lisa, além de 
salsinha, cebolinha, 
almeirão, — rúcula, 
couve e tomate ce- 
reja. Segundo Wal- 
ter, a equipe de Nu- 
trição do HLOB ficou 
entusiasmada com 
a doação da Elec 
que, além de mais 
variedade ao cardá- 
pio, garante também 
uma certa economia 
ao caixa da institui- 
ção. "Com a doação 
de hortaliças pela 
Etec, o hospital ga- 





nha uma sobra de 
recursos que podem 
ser usados na com- 
pra de alimentos 
que não estavam na 
dieta dos pacientes 
afirma. 

As seis turmas do 
curso de Agropecuá- 
ria estão envolvidas 
no projeto, que de- 
manda cuidados o 
ano inteiro. Além dos 
cuidados durante o 
periodo regular de 
aulas, a plantação 
demanda dedicação 





dos alunos que mo- 
ram nos alojamentos 
da escola e podem 
irrigar e monitorar as 
estufas e hortas. 

Os estudantes es- 
tão animados para 
a próxima colheita, 





que trará novidades 
para as cestas doa- 
das ao HLOB. Afinal, 
a primavera se apro- 
xima deixando a ter- 


ra mais generosa e 
os canteiros mais vi- 
qosos e coloridos. 





Simone Marquetto participa das 
comemorações de um ano de 
atendimento do CRAM de Itapetininga 


lapetininga foi 
uma das pioneiras 
na região a criar um 
serviço especializa- 
do de acolhimento 
atendimento huma- 
nizado às mulheres 
vitimas de violência 
doméstica: o Cen- 
tro de Referência de 
Atendimento às Mu- 
lheres — CRAM. 
Emum ano de sua 
instalação, o servi- 
qo superou a marca 
dos 1.000. atendi- 


mentos realizados. 
Nesta sexta, dia 28, 
a prefeita Simone 
Marquetto esteve 
presente nas co- 
memorações de um 
ano das atividades 
do local. 

“Como mulher, 
mãe e gestora meu 
olhar com relação 
a este tema tão de- 
licado sempre foi 
uma prioridade e, 
com esta parceria e 
esforço conjunto de 


todos, ampliamos 
ainda mais nossa 
rede de proteção à 
mulher”, — destacou 
Simone Marquetto. 
O principal objeti- 
vo do CRAM é ofere- 
cer o acolhimento às 
vitimas de violência, 
por meio da escuta 
especializada, fazer 
o acompanhamen- 
to dos casos e os 
encaminhamentos 
necessários para a 
rede de serviços mu- 


nicipais e públicos, 
tais como o atendi 
mento psicológico. 
a Defensoria Pú- 
blica, a Delega- 
cia de Defesa da 
Mulher, o Plantão 
Policial, o Conse- 
lho Tutelar, o Caps 
1, Caps AD, entre 
outros. 

Na ocasião, Si- 
mone Marquetto 
aproveitou para 
dar as boas-vindas 
para a delegada 


Samantha Ribeiro 
Zancan que assu- 
miu a Delegacia de 
Defesa da Mulher 
(DDM) de Itapeti- 
ninga. “Fico muito 
feliz por escolher 
Itapetininga”, dis- 
se a prefeita 

Na semana pas- 
sada, o vice-Go- 
vernador de SP, 
Rodrigo Garcia 
anunciou ao lado 
da prefeita Simone 
Marquetto, a insta- 





lação da Casa da 
Mulher, em Itapeti- 
ninga 

A Casa da Mu- 
lher vai permitir o 
acolhimento, su- 
porte jurídico e 
psicológico, qua- 
lificação e acessi- 
bilidade, realizado 
por equipe multi- 
disciplinar, além 
de ações de apoio 
ao empreendedo- 
rismo, trabalho e 
renda 
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Prefeita Simone Marquetto conquista R$ 
2 milhões para reconstrução da ponte 
da Vila Sotemo, em Itapetininga 


A prefeita de Ita 
petininga, — Simone 
Marquetto, fez um 
anúncio — histórico, 
nesta segunda-feira, 
dia 30, que é a re- 
construção da pon- 
te que liga a Vila 
Sotemo até o Porto 
Velho. Serão inves- 
tidos R$ 2 milhões 
na obra, O notícia 
foi apresentada, por 
meio das redes so- 
ciais, ao lado do as- 
sessor parlamentar, 
Jeferson Modesto, e 
do suplente de vere- 
ador de Itapetininga, 
Paulo Vieira. 

Ela lembrou que 
a ponte foi constru- 


ída anterior a 1927, 
porém desde 2009 
apresentou — piora 
das condições de 
trânsito, de riscos de 
segurança e até ser 
interditada. Desde 
o início da gestão, 
a prefeita Simone 
vem solicitando ver- 
bas para construção 
de uma nova ponte. 
A ligação garante a 
mobilidade urbana 
em área de valor 
histórico e arquitetô- 
nico. 

O Porto Velho foi 
o primeiro ponto de 
descanso dos tro- 
peiros que monta- 
vam ranchos e ar- 


raias para pouso, 
antes de seguirem 
viagem em direção 
ao Sul. No futuro 
projeto, a travessia 
será permitida para 
pessoas, bicicletas, 
motos e veículos le- 
ves e médios, mas 
será proibida a pas- 
sagem de caminhão, 
para permanecer 
como valor histórico 
e evitar a sobrecar- 
ga na estrutura. 

Num — segundo 
projeto, a prefeita 
Simone também 
antecipou que 
será feito o calça- 
mento até a Vila 
Sotemo. “A libera- 


ção de recursos e necessário ter em usufruir do patri- 
afuturaobra, além conta o respeito à mônio cultural das 
de oferecer a mo- história da nossa cidades”, finalizou 
bilidade, também cidade, para que a prefeita Simone 
garantem o direi- as atuais e futuras Marquetto. 

to à memória. É gerações possam 








Ciclo ILP-FAPESP discute as redes 
de vigilância genômica da COVID-19 


Cinco — pesqui- 
sadores vão apre- 
sentar os dados 
mais recentes so- 
bre monitoramento 
e sequenciamen- 
to de variantes do 
SARS-Cov-2 

O Ciclo ILP-FA- 
PESP de Ciência 
e Inovação reunirá 
na segunda-feira 
(30/8) - cientistas 
de diferentes gru- 
pos de vigilância 
genômica da CO- 
VID-19 em todo o 
país. A coopera- 
ção entre as insti- 
tuições envolvidas 
tem possibilitado 
avanços no conhe- 
cimento do vírus, 
de suas variantes 
e da doença e vem 
orientando a de- 
finição de ações 
de saúde pública 
Cinco pesquisado- 
res vão apresen- 
tar resultados das 
pesquisas - reali- 
zadas tanto para 
o monitoramen- 
to quanto para o 
controle do vírus 
SARS-Cov-2 

O encontro vir- 
tual, que acontece 
das 15h às 17h, 
será transmitido 
pelo canal da As- 
sembleia Legisla- 
tiva de São Paulo 
(Alesp) no YouTu- 
be. O evento inte- 


gra o Ciclo ILP-FA- 
PESP de Ciência e 
Inovação, parceria 
entre a FAPESP e 
o Instituto do Le- 
gislativo Paulista 
(ILP), que tem por 
objetivo divulgar 
os resultados das 
pesquisas . cienti- 
ficas financiadas 
com recursos pú- 
blicos à sociedade 
em geral e aos le- 
gisladores e ges- 
tores públicos em 
particular. As ins- 
crições devem ser 
feitas até domingo 
(29/08), pela pági- 
na do evento. 
Pró-reitor de 
Pesquisa da Uni- 
versidade  Fee- 
vale, Fernando 
Rosado Spilki co- 
ordena a Rede 
Corona-Ômica, 
criada entre mar- 
ço e abril de 2020 
pelo Ministério da 
Ciência, Tecnolo- 
gia e Inovações 
(MCTI) para lide- 
rar os esforços de 
vigilância —genô- 
mica no país. “É 
importante que se 
conheça como a 
rede funciona, os 
resultados obtidos 
e as nossas pers- 
pectivas para o fu- 
turo”, diz Spilki 
Detalhar as di- 
versas linhagens 


do SARS-CoV-2, 
as variantes que 
predominam e 
como elas circulam 
pelo pais faz parte 
da rotina desses 
pesquisadores. As 
mutações  levan- 
tam questões so- 
bre a resposta das 
vacinas já desen- 
volvidas, a neces- 
sidade de novas 
pesquisas sobre 
imunizantes e a 
extensão de medi- 
das de isolamento 
social. 

A — professora 
da Faculdade de 
Medicina da Uni- 
versidade de São 
Paulo (FM-USP) 
e coordenadora 
do Centro Brasil- 
-Reino Unido para 
Descoberta, Diag- 
nóstico, Genômi- 
ca e Epidemiolo- 
gia de Arbovirus 
(CADDE). Ester 
Sabino, explicará 
como a prefeitura 
paulistana, a USP, 
a Universidade 
Estadual Paulista 
(Unesp) e o labo- 
ratório Dasa orga- 
nizaram um sis- 
tema rápido e de 
baixo custo para 
analisar as varian- 
tes na cidade de 
São Paulo. “Acom- 
panhar as varian- 
tes é essencial 


para definir uma de saúde pública serão analisados 
estratégia de com- que vão beneficiar por Edecio Cunha 
bate à pandemia”, a população”, diz. Neto, professor da 
afirma Sabino Paola Cristina FM-USP e mem- 

Sandra Coccu- Resende, pesqui- bro da coordena- 
zzo Sampaio Ves- sadora do Labo- ção do grupo de 
soni, diretora do ratório de Virus pesquisa de vaci- 
Centro de Desen- Respiratórios e nas do Instituto do 
volvimento Cien- do Sarampo do Coração (InCor). 
tifico do Instituto Instituto Oswal- Ele também apre- 
Butantan e coor- do CruziFiocruz e sentará o estudo 
denadora da Rede coordenadora da de respostas imu- 
de Alertas das Va- equipe de cura- nes em um grupo 
riantes do SARS- doria da platafor- de vacinados com 
-CoV-2 do Estado ma internacional a CoronaVac em 
de São Paulo, de- de dados Gisaid diferentes faixas 
talhará o trabalho no Brasil, contará etárias e mostrará 
de monitoramen- como o compar- os resultados mais 
to, de diagnóstico tilhamento rápido atuais sobre a va- 
e de definição da de — informações cina nasal contra 
estratégia vacinal em nível global a COVID-19 em 
realizado até ago- impacta as pesqui- desenvolvimento 
ra pela instituição. sas nos campos pelo InCor. 
“Atuamos desde de teste de diag- Este texto foi 
o monitoramento nóstico, vacina, originalmente pu- 
das variantes até drogas antivirais e blicado por Agên- 
o acompanhamen- vigilância genômi- cia FAPESP de 
to da resposta va- ca. As respostas acordo com a li- 
cinal. Conhecer o imunes de anticor- cença Creative 
cenário pandêmi- pos e celulares e Commons CC-BY- 
co é fundamental o risco de reinfec- -NC-ND. Leia o 
para definir ações ção por COVID-19 original aqui. 
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Aplicativo oferece informações mais precisas 
sobre meteorologia para produtores rurais 


Imagens de Satélite e dados de chuva 














Com o Agromet, aos produtores ru- to das Perspectivas se o diretor do Inmet, terá acesso à previ- camadas no mapa) 
será possível incluir rais sobre previsão para a Agropecuá- lembrando a integra- são do tempo para O Mapa está dis- 
áreas produtoras de de tempo em sua ria Safra 2021/22 — ção das informações sele dias daquele ponível em mapas, 
culturas como al- localidade e diferen- Edição Grãos, pela com a Conab. ponto. inmet.gov.br, no por- 
godão, arroz, café, ciadas por produção. Companhia Nacional O diferencial do Também será pos- tal do Inmet e no apli- 
cana-de-açúcar, cul- Por meio de um por- de Abastecimento Agromet será a op- sível acessar dados cativo de Previsão de 
turas de invemo e tal e um aplicativo, (Conab). Segundo o ção de incluir áreas. observados em tem- Tempo: INMET, dis- 
culuras de verão será possível aces- diretor, o objetivo do produtoras de cultu- po real nas Esta- ponivel para Android 
aos mapas de previ- sar um mapa nave- Agromet é apoiar o ras como algodão, ções Meteorológicas e IOS pelos links: 
são gável de previsão de setor agrícola na to- arroz, café, cana-de- do Inmet, imagens Android 

Olnstituto Nacio- chuva, temperatura mada de decisões -açúcar, culturas de de satélite em tem- — https://play.goo- 
nal de Meteorologia e umidade para os “Isso vai ser uma inverno e culturas po real, previsão de gle.com/store/apps/ 
(Inmet) apresentou próximos sete dias. revolução para a de verão (primeira e chuva, temperatura detalls?id=com.inmet 
nesta quintafeira O sistema foi gestão do agrone- segunda safra) aos doare umidade rela- — IOS: 

(26) o sistema Agro- apresentado — pelo gócio. Estamos en- mapas de previsão. tiva para sete dias e  hitps)/apps.apple. 
met, que irá fornecer. diretor do Inmet, Mi- tregando uma ferra- Além disso, ao clicar possibilidade de so- com/br/app/inmet/ 
informações  preci- guel lvan Novato, menta a custo zero em qualquer ponto breposição de infor- id1535795347 

sas e atualizadas durante o lançamen- para o produtor”, dis- do mapa o usuário mações (diferentes 





Auditório Claudio Santoro traz Ensaio Aberto: 
Orquestra Filarmônica de Campos do Jordão 


Programação banda “Infâmia”. dão e Região, no 
conta também par- As parlendas fa- Auditório Claudio 
lendas neste sába- zem parte do fol- Santoro. O grupo 
do (28) e Domingo clore brasileiro e musical apresen- 
Musical (29); tudo têm origem na sa- tará um repertó- 
on-line e gratuito bedoria popular e rio diversificado. 

O fim de semana na história das po- incluindo música 
do Museu Felícia pulações tradicio- clássica e popular. 
Leirner e Auditó- nais do Brasil. Por O ensaio será pre- 
rio Claudio Santo- isso, neste sábado sencial, seguindo 
ro, instituições da (28), às 15h, cele- todos os protoco- 
Secretaria de Cul- brando o mês do los de segurança. 
tura e Economia Folclore, Museu e sendo obrigatório 
Criativa do Go- Auditório compar- o uso de máscara 
verno do Estado tilham uma delas e o distanciamento 
de São Paulo, ge- contada de forma social. Ingressos 
ridas pela ACAM divertida, que faz na bilheteria — in- banda jordanense tão abertas para dades estarão dis- 
Portinari, encerra parte da ação Fa- teira R$10,00 e de punk rock “In- visitação presen- poníveis nas redes 
agosto com atra- mília no Museu. meia R$5.00 (es- fâmia”. Com a mú- cial de terça-feira sociais (Facebook 
ções musicais. Fim de semana tudante e idoso). Sica autoral “Coa- a domingo, das 9h e Instagram — O 
Tem concerto com musical. No do- Além disso, ain- Ch do Fracasso”, às 18h, seguindo museufelicialeir- 
a Orquestra Filar- mingo (29), das da no dia 29, últi O grupo promete todos os protoco- ner) e também no 
mônica de Cam- 9h às 12h, acon- mo Domingo Mu- envolver o público los de seguran- site oficial do mu- 
pos do Jordão e tecerá o Ensaio sical de agosto, de casa. Será às ça sanitária para seu: www.museu- 
Região,  brinca- Abario: Orques- Museu a Auditó. 1h. seus funcionários felicialeirner.org. 
deiras e apresen- tra Filarmônica de rio exibem, pelas  Valelembrarque e visitantes. briculturaemcasa 
tação musical da Campos do Jor- mídias sociais, a as instituições es- Todas as ativi- 
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Prazo para análise de financiamento de 


Mudança é resultado do 
processa de reformulação 
do Programa Nacional de 
Credito Fundiário e infor. 
matização de processos 
“Agriuloras “familiares 
vão Gsperar menos tempo 
para que à proposta da fe 
hanciamento para aqusi. 
ção e estruturação Ge um 
Ímével rural soja analisada. 
ne ômblio do. Programa 
Nacional de Crédito Funai. 
ário (PNCF). O prazo mô- 
dio para contralação das 
operações da crádio, que 
eia de 2 anos, diminua 





Informatização de proce. 
A novidade é rasuitado 


das ações do. Ministério 
da” Agricultura, Pecuária 
a Abastecimento (Mapa, 
que, por fecreia: 
Ma de Agricultura Familiar 
6" Cooperativismo (SAP) 
deu inicio, em 2019, ao 





processo de reformulação 
do “PNCF. polca publ 
ca qu ofrece condições 
Barã que “os” agriculbres 
familiares sem “acessa à 





fr nv tura, 
lizando linanciamento com 
recursos Ho Fundo de Tar- 
as “da Reforma. Agrária. 
Bº novo ormato ginhou 
o nome de Terra” Bras 
2 Programa Nacional e 
Crédito Funilário 
“Estamos. degpurocra. 
tizando "e * ampliando o 
aconso dos. 
amiaros o 
clário. Para is 
está quali 





m comprar e 








imitação Gas 
o garantindo 
à Concossão 


de "Agricultura. Familiar o 





dois anos para até seis meses 


Cooperativismo do Mapa, 
Cêgar Halum 

Com o propósito de ga. 
rograma. o Mapa simple 
Fest oia de famitação 
das propostas de financia. 
manto, que possula um to. 
tal de 1á etapas e passou 
= contar com 6 etapas. 
Quira ação que contribuiu 
ara a fedução do lempo 
Be aspora tola impleman- 
lação do serviço” digital 
Obar Crato - ferra Bra. 
Si, lançado em julho de 
2020, por meio de parceria 
entro 6 Mapa o à Secreta 
ia da Governo Digital 

A piatalorma possibilita 
o envio do Projto Tê 
Co de” Financiamento e 








fura, de forma totalmer 
digital ispensando a 
censidade “de entrega de 
documentação “física ao 
governo fedora! 

Apôs o estabelecimen- 
to dis novas normas pala 
Portaria nº 123, de 24 de 

“e 2021, já fon 
Merados 22 contratos 
franciamenios para 5 
tais. Para faso. o Mapa 
Contou com a pa 
Banco do Brask, 














e a tramitação 
digital das propostas. 








glidade e segurança 
Afprimeita contratação 

de “rádio aprovada de- 

pois da 

Erogram 





Espio 





apronimadar 


ole três me 














cuiaêr “pla 
ler bons resultados. Hoje 
estos muto feis por ler 
Sia aprovado pelo cródito 
Tundiário a por ter con 
guido comprar a minha 
Fade pqindlie dois 
Dom, elcento e rápido 
Comemara Renan. 

O léenco Richard Pa 
checo é o responsável 
pelo projeto do agricultor 
Renan Pomicola El con- 
grama de crádio Tunlrio 
acompanhado à teformula- 
ção dessa polca pública 

era um processo 
que Somorava muito. Le- 
Vava mais de anos para 
Fauna próposta  oha 
se. À gente percebia que 








ara tudo muito lento. De 
Uns anos para cà, a ger 
la ja vem acompanhando 
umá avclução 8 0 novo 
serviço diga Terra Brasi 
Tor o dierencial. que dei 
Kou: tudo ordine * Mudou 
muito “a forma” da gente 
Tabaihar Mudou para me: 


nor. Se lornou muto mais 


dgiLe mais seguro” conta 
Terreno do 








Chara Pacha 
O 
pelo agricultor “familiar 


Renan “Boinicoia fica 1o- 
estado re municipio de 
Mimoso do SUL no Espinto 
Santo. Foto: Richard Pa 

Pacheco ressalta ainda 
que o Trra Brasi - PNCF 
E lundamenta! no apoio 
dos Pequenos progutates 
pois, aiêm de possibitar a 
Compra da teria, garante a 
prestação de sérviços de 





pra 
BANDEIRA 





Organização É 


CERTIFICAÇÃO 


DIGITAL 


CERTIFICAÇÃO DIGITAL 


FAÇA AQUI O SEU 
CERTIFICADO DIGITAL 





andeirante 








Assistência Técnica e Ex- 


- “tensão Rural (Ater) ao be- 


netisário. estimulando “o 
desenvolvimento da suas 
atvidades de forma indo” 
Pendente e autônoma 
Aquele, produtor que 
Com contrato de parceria 
agricola, onde o que ele 
faz é paia sobreviver para 
rar € sustenio da familia. 
à part? do momento quê 
di lem éste recurso para 
aquisição do imóvel ele 
Sal da situação de quase 
Pobreza que está viver- 
do e se toma. sgrculior 
familiar E ai 
portância. da 
fécnica, que chega para 
somar." pois essa. boni 
Sírio pássa a ser um pr 
pritário instruído, que vai 
fer uma produção que vas 
para pagar as parcelas So 
Emanciamento "E, quando 
a gente fala desco sus 
ento, dessa maioria na 
qualidade de vida, isso é 
favorável. “pois. vai girar 








Dl no estado e no pais É 
ma roda quo não pa 
ichaid Pacheco 
Em Minas Gerais outro 
projeto. de Tinanciamento 
dprovado envolveu Tá Ja 
milias. Nesse caso, hou 





' Contratação e cada familia 





tam em aprosimadamen! 





mento do serviço aiglai 






novas "iberações 
Bois casos. de projetos. 
que são de doi témi 
varam menos de 6 meses 
para a ideração do contra 
Be tinancámento. 

Sonho antigo, 

Três familSa da Região 
Integrada “de. Degenveiv. 
mento do Disto Fº 
& Entocno (Ride) tar 
êstão ” comemorando 
provação da proposta de 

nciamento belo progra- 
Tedoral. Um dé bére 
Teiários, Celso Ferreira, 














dar continuidade so ne 
gécios 4a famila, que pos 


Seção Sosa 
Remi 
Ep E E 
embora 
fra fe ge 
OEA 
E dq 
fere Ei 
EIA 
pensar rum 
Anda esto fes 
aque eta 
Err 
E 

TESS amas co 
= 
Ee 
elo e ns 
Resratnnoe 

EPA 





Emensão Rural do Dis 
to Federal (EMATER-DF), 
responsável pelo projeto 


apresentado pelo produ 
É Copo Ferera & 

grama Se crédito Tumlário 
Er um grande potencial e 
cniriou para o desenvol. 


vimento do campo. 
"E nítido que os produ- 
lores envergam no PNCF 
uma politica, pública de 
grande valor. Muitos tr 
Radares rurais sonham em 
ter suas propriedades a o 
Tnanciamento em 25 anos 
facilta mulio esta. aquisr 
go Reed que algums 
podem ser ainda mais en- 
Tugadas. mas, de fato, há 
um ertêrio bem claro para 








exirema importância pa 





mais Interessados que se 
aruadram “os requistos 
devem buscar o PNCF e 


JOSÉ DOMIN- 
GOS DASILVA 
DATA/LOCAL 
DO FALECIMEN- 
TO: 29/08/2021 ÀS 
15:45 HS EM ITA- 
PETININGA-SP 
IDADE 86 
ANOS 
PROFISSÃO 
AUTÔNOMO ÁPO- 
SENTADO 
ESTADO CIVIL 
CASADO COM A 
SRº MARIA ARRU- 
DA CAMPOS SiL- 
VA 
FILHO DE 
NELO PEREIRA 
DASILVAE JOANA 
PEREIRA DA PU- 
RIFICAÇÃO 
DEIXA OS Fl- 
LHOS: JOSE CAR- 
LOS. — MÁRCIO, 
ELIANA, ADRIA- 
NA, ANDREIA, 





LOCAL DO VE- 
LÓRIO : CAMAR- 
GO-UNIDADE ITA- 
PETININGA-VL 
NOVA — ITAPETI- 
NINGA 

SALA : 01 COM 
INÍCIOAS 07:00HS 
DO DIA 30/08/2021 

SEPULTAMEN- 
TO: 30/08/2021 
15:00 HS 

CEMITÉRIO 
JARDIM COLINA 
DAPAZ EM ITAPE- 
TININGA 


HÉLIO LOPES 





imóvel para agricultores familiares diminui de 





estrutura básica 
piedade, 





pro- 
prelerância 





que já poss 
dastro "Ambiental. Rural 
com solo em boas cond 
SBes “0, so possivel, com 
Eenletóias “mínimas, “de 
modo à agilizar 0 foco na 
parte. produtiva. Também 
Elimpresendiva. antes de 
iniciar o plo, analisar as 
documentações em cart 
vio para, to pordor 
lento eai Uma progriada 











ressado em Dbler financia 
moro para compra ou as. 
tração do propriedade 











v* CAMARGO 


DE ALMEIDA 
DATA/LOCAL 
DO FALECIMEN- 
TO: 29/08/2021 ÀS 
1304 HS EM ITA- 
PETININGA— SP 

IDADE 69 
ANOS 

PROFISSÃO 
EMPREITEIRO 
APOSENTADO 

ESTADO CIVIL 
UNIÃO ESTÁVEL 
COM A SR? CAR- 
MEN HENCLES, 

FILHO DE : JOR- 
GE MAZZALAI DE 
ALMEIDA E VIC- 
TÓRIA LOPES DE 
ALMEIDA 

DEIXA OS Fl- 
LHOS ELAL- 
NE, WELLING- 
TON, HEROM E 
HELLOM (IN ME- 
MORIAM) 

LOCAL DO VE- 
LÓRIO : CAMAR- 
GO-UNIDADE 
ITAPETININGA- 
“CENTRAL 

SALA 01 
COM INÍCIO DAS 
19:00 HS ATÉ ÀS 
22:00 HS DO DIA 
29/08/2021 

EDIA 30/08/2021 
com INÍCIO ÀS 
07,00 HS 

SEPULTAMEN- 
TO: 30/08/2021 ÀS 
11:00 HS 

CEMITÉRIO |: 
SÃO JOÃO BATIS- 
TA EM ITAPETI- 
NINGA 
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Simone Marquetto visita nova empresa 
que vai gerar 70 novos empregos diretos 


e indiretos em Itapetininga 





Nesta sexta, da 28, a 
prefeita Simone Mar- 





ET io 1 


Campos Sales. Teu investir em nossa entre diretos e indiretos. 

“Fico muito felz que cidade. Além de uma Sejam muto bemain- 
essa grande marca nova opção de com- dos em Itapetininga”, 
com mais de 200 lojas pras, também “serão destacou Simone Mar- 
em todo o Brasi, esco-. gerados 70 empregos . queto. 





Leilões de milho para abastecer pequenos 
criadores devem iniciar em setembro 


Mapa negocia a 
aquisição de até 
110 mil toneladas, 
suficientes para 
atender a deman- 
da do Programa 
de Venda em Bal- 
cão (ProVB) até o 
final do ano 

- Foto: Embrapa 
Agrobiologia 

Os leilões pú- 
blicos de compra 
ou de remoção de 
estoque de milho 
realizados — pela 
Companhia  Na- 
cional de Abaste- 
cimento (Conab) 
deverão iniciar em 
setembro, de ma- 
neira — parcelada 
e em diversas re- 
giões mais próxi- 
mas dos polos de 
entrega definidos 
pela Companhia. 
A ministra da Agri- 
cultura, Pecuária 
e Abastecimento, 
Tereza Cristina já 
encaminhou para 
o Ministério da 
Economia a pro- 
posta de aquisição 
de até 110 mil to- 
neladas, suficien- 
tes para atender a 
demanda do Pro- 
grama de Venda 
em Balcão (Pro- 
VB) até o final do 
ano. O programa 
beneficia peque- 
nos criadores de 
animais, inclusive 


os aquicultores. 
Desta forma, o 
volume — ofertado 
de milho garanti- 
rá regularidade do 
abastecimento de 
um dos principais 
insumos — utiliza- 
dos pelos peque- 
nos criadores no 
interior do país. 
Com a publi- 
cação da Medida 
Provisória 1.064 
em 17 de agosto 
deste ano, ficou 
decidida a compra. 
anual, de até 200 
mil toneladas de 
milho, em condi- 
ções de mercado, 
para atendimento 
ao Programa, por 
meio da Política 
de Formação de 
Estoques  Públi- 
cos. O anúncio foi 
feito pelo presi- 
dente Jair Bolso- 
naro e pela minis- 
tra Tereza Cristina 
no último dia 17. 
Conforme deter- 
mina a MP, o vo- 
lume de compra 
de milho para este 
ano deve ser defi- 
nido em ato con- 
junto dos ministé- 
rios da Agricultura 
e da Economia, de 
acordo com a pro- 
gramação da Co- 
nab. A estatal vai 
definir o limite de 
compra por cria- 


dor, considerando 
o consumo de seu 
rebanho - não po- 
dendo exceder 27 
toneladas men- 
sais por inscrição 
- é também de- 
finirá o preço de 
venda do milho 
por estado ou re- 
gião. 

“Com isso não 
haverá desconti- 
nuidade no aten- 
dimento ao pro- 
grama de balcão, 
tão — importante 
para atender ao 
pequeno criador, 
sobretudo nesse 
momento de redu- 
ção na produção 
em virtude das in- 
tempéries climáti- 
cas que afetaram 
a produção do mi- 
lho em diversas 
regiões do pais” 
destacou o secre- 
tário de Política 
Agricola, Guilher- 
me Bastos 

Programa de 
Vendas em Balcão 

Para ter acesso 
ao programa, os 
criadores — preci- 
sam estar cadas- 
trados no Sistema 
de Cadastro Na- 
cional de Produto- 
res Rurais, Público 
do PAA, Coope- 
rativas,  Associa- 
ções e demais 
Agentes (Sican), 









estar em situação do consigo do- liares, nas asso- 
regular junto ao cumentos como ciaçõese colônias 
Sistema de Re- CPF e outras in- de pescadores é 
gistro e Controle formações de seu aquicultores cre- 
de Inadimplentes estabelecimento denciados — pelo 
(Sircoi), além de familiar (área, nú- Ministério da 
ter Declaração de mero de pessoas Agricultura, Pe- 
Aptidão ao Pronaf residentes, com- cuária e Abaste- 
- DAP ativa. posição da força cimento (Mapa). 
Para conseguir de trabalho e da No caso de be- 
a DAP, o criador renda e endereço neficiários da re- 
deve ir até uma completo) forma agrária, a 
entidade ou em- A declaração DAP pode ser so- 
presa de assis- pode ser reque- licitada também 
tência técnica rida também em uma unidade 
credenciada pela nos — sindicatos do Incra. O prazo 
Agência Nacional de — trabalhado- estimado de es- 
de Assistência res rurais, nas pera para obter a 
Técnica e Exten- associações de declaração é de 
são Rural, levan- agricultores fami- até 20 dias úteis. 


Foo 
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Violência contra mulheres e abandono de 
idosos mostram que o Brasil ainda precisa 
de profunda modificação cultural 


Silas Gehring Car- 
doso 

O número ele- 
vado de agressões 
contra mulheres, 
cluindo . estatística 
assustadoras de fe- 
minicídios mostra 
que culturalmente o 
Brasil tem evoluído 
muito pouco. Es- 
tamos vendo pelo 
noticiário, em pleno 
2021, as agressões 
e assassinatos que 
continuam a ocorrer. 
Os agressores ou 
assassinos muitas 
vezes são pessoas 
de poder aquisitivo 
e nível de instrução 
considerados eleva- 
dos. Isso em relação 
aos casos que vem 
ao — conhecimento 
público. É de se de- 
duzir que os casos 
de violência contra 
mulheres são muito 
maiores, mas não 
vem a público mui- 
tas vezes pelo receio 
das próprias vítimas. 





Isso demons- 
tra que há neces- 
sidade de mudan- 
ça de mentalidade, 
mudança de visão 
A mentalidade ma- 
chista ainda está 
presente em vastos 
círculos. Mesmo em 
solenidades de pes- 
soas cultas, ainda 
se ouve a velha e 
discriminatória frase 
“atrás de um grande 
homem existe uma 
grande mulher, ao 
invés de “ao lado de 
um grande homem 
existe uma grande 
mulher. Paralela- 
mente a essa situ- 
ação, o abandono 
de idosos por seus 
próprios filhos cau- 
sa indignação. De- 
pois de passarem a 
vida toda trabalhan- 
do pela formação e 
futuro dos filhos, es- 
ses idosos, quando 
as forças já come- 
qam a declinar, são 
simplesmente es- 


quecidos, raramen- 
te visitados, quando 
não atirados em ins- 
tituições, sem qual- 
quer fiscalização da 
família 

Analisando a 
situação da mulher 
no Brasil, podemos 
dizer que as nossas 
leis evoluíram mui- 
to, mas os hábitos e 
costumes reinantes 
em uma grande par- 
cela da população 
precisam ser mo- 
dificados. Além do 
que já citamos ,ou 
seja muitas mulhe- 
res sendo agredidas 
por maridos ou com- 
panheiros, grande 
parte das quais não 
os denunciam por 
medo ou pressão da 
família, ainda exis- 
tem muitas esposas 
virtualmente “tranca- 
das” dentro de casa, 
sem contatos e ami- 
zades e, muitas ve- 
zes impedidas até de 
visitar familiares. Há 





mulheres que são 
ameaçadas quando 
pretendem trabalhar 
fora. Há muitas mu- 
lheres ainda aguar- 
dando “ordens do 
marido” para as de- 
cisões no dia a dia 
A mulher sempre 
provou que tem a 
mesma capacidade 
e competência que 
o homem em todas 
as áreas, e portanto 
não há “hierarquia 
entre os sexos”. In- 
felizmente, precon- 
ceitos — retrógrados 
ainda alimentados 
por muitas famílias, 
ou mesmo pelo fun- 
damentalismo re 
lígioso, induzem a 
mulher a um papel 
de submissão, ou 
aceitação passiva da 
autoridade masculi- 
na. No Brasil, ainda 
podemos dizer que 
o processo de cons- 
cientização está em 
marcha. Muito mais 
complicada é a situ- 


ação da mulher em 
países onde preva- 
lece o fundamenta- 
lismo religioso, onde 
a discriminação é 
vergonhosa e revol- 
tante 

O abandono do 
idoso que acontece 
em grande número 
de famílias mostra 
a mentalidade ma- 
terialista e egois- 
ta dessas famílias 
Enquanto a pessoa 
pode produzir ela 
ainda é valorizada. 
Quando suas forças 
se exaurem, ela é 
descartada, como 
se fosse objeto. Há 
casais onde um 
cônjuge pressiona 
o outro a reduzir ao 
máximo a assistên- 
cia e as visitas aos 
pais idosos. Há fi- 
lhos que depois de 
subirem econômica 
e socialmente, pas- 
sam a ter vergonha 
dos pais pobres e 
humildes. Há filhos 





que mesmo tendo 
condição econômi- 
ca de manter os 
pais idosos no seu 
convívio, preferem 
colocá-los em asi- 
los e raramente vão 
visitá-los,  Insensi- 
bilidade ao extre- 
mo. Quando falta 
amor, falta tudo. 
Por tudo isso 
é que o Brasil está 
precisando de uma 
profunda — modifi- 
cação cultural e 
cada um de nós, 
principalmente da 
imprensa, tem a 
obrigação de dar 
a sua parcela de 
colaboração nesse 
processo de cons- 
cientização. 





Comprovante de vacinação no Poupatempo 
Digital é o oficial do Estado e pode ser usado 
por todos os cidadãos vacinados em SP 


App conta com da- 
dos dos vacinados 
nos 645 municípios 
paulistas e é aceito 
para atestar imuniza- 
ção de primeira e se- 
gunda dose 

O aplicativo Pou- 
patempo Digital, o 
oficial do Govemo 
de São Paulo, reúne 
em um único lugar 
os serviços públicos 
do Estado, oferecen- 
do aos cidadãos de 
todos os 645 munici- 
plos paulistas a pos- 
sibilidade de obter de 
forma gratuita, práti- 
ca e segura a versão 
digital da carteira de 
vacinação contra a 
Covid-19, para com- 
provar a imunização 
com a primeira e se- 
gunda dose. 

Com a retomada 
das atividades sociais 
e comerciais, graças 
ao avanço da vaci- 
nação em São Paulo, 
empresas e estabe- 
lecimentos . passam 


a solicitar a apresen- 
tação de um compro- 
vante da imunização 
contra a Covid-19, o 
que pode ser feito de 
maneira simples pelo 
celular. Só este ano, 
já houve mais de 1.2 
milhão de acessos à 
carteira de vacinação 
digital que além de 
oficial respeita todas 
as práticas de segu- 
rança previstas na Lei 
Geral de Proteção de 
Dados (LGPD). 

O banco de da- 
dos do Estado, com 
as doses aplicadas 
pelos municípios e 
registradas na pla- 
taforma VaciVida, f- 
cam - armazenados 
no Data Center da 
Prodesp, empresa 
de Tecnologia do Go- 
vemo de São Paulo, 
responsável pela ad- 
ministração do pro- 
grama Poupatempo, 
é só são encaminha- 
dos ao Govemo Fe- 
deral para abastecer 


o sistema do Ministé- 


rio da Saúde. 
Atualmente com 
120 opções e a fa- 


cilidade de poder 
acessado na palma 
de mão, 24 horas por 
dia, quando e onde 
quiser, o Poupatem- 
po Digital disponibili- 
za três funcionalida- 
des da vacinação: o 
pré-cadastro, acesso 
à carteira digital e o 
certificado de vacina- 
cão. 

O diretor da Pro- 
desp — empresa de 
Tecnologia do Gover- 
no de São Paulo que 
administra o Poupa- 
tempo -, Murilo Ma- 
cedo, explica o ob- 
jetivo da integração 
das funcionalidades 
da vacina no aplica- 
tivo. “O Poupatempo 
é reconhecido por 
reunir serviços de di- 
ferentes esferas do 
setor público, estadu- 
ais e municipais, em 
um único lugar, com 


eficiência e respeito 
ao cidadão, seja de 
forma física ou di- 
gital. Pelo celular, o 
usuário de qualquer 
região encontra tudo 
o que precisa com 
comodidade, autono- 
mia e confiabilidade, 
sabendo que suas 
informações. pesso- 
ais estão seguras. 
Com a carteirinha 
de vacinação não é 
diferente. Ela é um 


documento importan- 
tissimo, o passapor- 
te dos dias de hoje, 


e o programa facilita 
esse acesso. As pes- 
soas precisam ins- 
talar apenas um app 
para ter o certificado 
de vacinação, soli- 
citar segunda via de 
CNH, agendar para 
fazer o RG, emitir bo- 
leto da CDHU ou até 
mesmo consultar o 
saldo da Nota Fiscal 
Paulista”, explica Mu- 
rio Macedo, Diretor 
da Prodesp. 
Baixando o aplica- 
tivo Poupatempo Di- 
gital, disponível gra- 


tuitamente tanto na 
Google Play quanto 
na App Store, o usu- 
ário pode acessar as 
mesmas informações. 
descritas no docu- 
mento físico, entre- 
gue no posto, no mo- 
mento na vacinação. 
O app permite ainda 
validar o certificado 
de vacinação, atra- 
vés do QR Code ou 
do código do certif- 
cado, ambos cont- 
dos na versão digital 
da carteira 





